Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 


21 września 2010 roku zmarł 


r 


Śp. 
Dr Tadeusz Dal 


emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny i naukowo-techniczny, a także 
długoletni zastępca kierownika Środowiskowego Laboratorium Analiz 
Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 


Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 


Msza Święta żałobna odprawiona zostanie się w poniedziałek, 27 września 2010 r. 


Sia 20 ° MENIN Ą - 
o godzinie 12° w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie 


Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 
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